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VI.  Allgemeine Thermodynamik beliebiger Korper.
2.  Beinerkung.    Mit dQ — Q,   also bei adiabatischer Zustandsande-rung ist
d U = — Apdv,
die geleistete Arbeit ist gleich der Abnahme der inneren Energie.
3.  Bemerkung.    Ist U.2 = U1 oder dU~Q, so liegt eine Zustandsande-rung mit gleichbleibender innerer Energie vor.   Bei einer solchen ist also
Q = AL
dQ = Apdv,
d. h. die bei der Ausdehnung zugefiihrte Warme ist gleich dem Warmewert der geleisteten absoluten Ausdehnungsarbeit. Bei den Gasen, deren innere Energie nur von der Temperatur abhangt, fallt diese Zustandsanderung mit der iso-thermischen zusammen.
4.  Bemerkung.    Wiirde die Druckvolumenkurve anstatt liber G uber OL oder Cf2 verlaufen, so hatte dies auf U%— U^ gar keinen Einfhifl.   Denn U^ und U± sind allein schon durch die Grenzzustande A und B bestimmt.  Verschieden sind aber die mechanischen Arbeiten, bei C± groIBer, bei <72 kleiner als bei C.   Aus der obigen Gleichung folgt hiernach, daB die Warmemengen Ql und Q.2> die auf den Wegen C± und 02 zuzufiihren sind, je um die Warmeaquivalente der schrag schraffierten Arbeitsflachen groBer (bei C7J,  bzw. kleiner (bei Cy sind, als die Warme Q, die auf ACB zuzufiihren ist.
Fig. 188.
Fig. 189.
Verlauft z. B. in einer Gasmaschine die Verbrennungslinie einmal nach ACB, Fig. 189, das andere Mai nach AC±B, so wird ijn zweiten Falle von A bis B eine um das Warmeaquivalent der schraffierten Flache kleinere Warmemenge auf den Gasinhalt des Zylinders iibertragen. Dies kann verursacht sein ent-weder durch Zufuhr von weniger Brenngas oder durch verlangsamte Ver-brennung (dann liegt die Fortsetzung von AC^B iiber der von ACB) oder durch unvollstandige Verbrennung; auch durch Zusammenwirken dieser Um-stande.
5. Bemerkung. Die bei einer beliebigen Zustandsanderung ACB, Fig. 188, zugefuhrte Warme Q kann man bei Gas en auch im Druckvolumen-diagramm als Flache zum Ausdruck bringen, Fig. 190. Geht man, anstatt von& A unmittelbar nach B, zunachst isothermisch bis C und von da adiabatisch.der Energie der Korper. Da der Energieinhalt ernes Korpers nur von seinem augenblicklichen Zustande abhangt, nicht von der besonderen Art der Zustandsanderungen, die zufallig wahrend der Aufnahme oder Abgabe der Energie stattfmden, so kann man naoh Fig. 187 jede beliebige Zustandsanderung zur Energiebestimmung ver* wenden. Nur mussen die Verhaltnisse dieser Zustandsanderung durcit den Versuch genau bekannt sein.
